Za spokój dusz $. p. 


b. Członków Cechu Blacharzy i Instalatorow 
Wodociągowych w Krakowie 


odprawione zostanie 


w piątek dnia 29 października 1948 r. o godz. 9 rano w kościele św. Marka 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


na które zaprasza Rodziny Zmarłych i Kolegów 


Zarząd Cechu. 


Zakład pogrzebowy „HUMANITAS“ 


